Antoni Bystrzyński - 


b. Oficer wojsk polskich z 1831 roku, 
b. Prezydent m. Kalisza, 


po krótkićj a ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 
w dniu 27 Sierpnia 1878 r. w 70%" roku życia. 


Pozostały syn w imieniu nieobeenej rodziny zaprasza Kolegów, Znajomych i pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok we Czwartek dnia 298° Sierpnia b. r. o godzinie 34S po południu z domu 
pod L. 329 przy uliey Floryańskićj wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


